
AUTOVOX * Mod. RA23. Autoradio con sintonizzatore a perinea bilila variabilc. Una gamma ondc medie e quattro bande allargate 
ad onde corte, a 49, 41, 31 e 25 mctri. Valvole: 12BA6, 12BE6, 12BA6, 12AV6, 6AQ5 c 6X4. Media frequenza a 455 kc/a. Potenza di 

uscita 2 watt. 
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